LES 10 NOMS DE CHIENS LES 
PLUS POPULAIRES EN 
FRANCE EN 2021 


7 


Chien femelle Chien mâle 
1 - Nala 1 - Rio 

2 - Ruby 2 - Rocky 
3 - ROXY 3 - Simba 
4 - Luna 4 - Lucky 
5 - Lola 5 - Marley 
6 -Bella 6 - Loki 

7 - Joy 7 - Milo 

8 - Nina 8 - Pablo 
9 - Kira 9 - Oscar 
10 - June 10 - Max 


Selon un classement établi par le réseau de pet sitters Rover à 
partir des données de son million d'utilisateurs. 


L'année 2022 est celle du T et 2023 celle du U comme 


première lettre du nom d'un chien LOF (Livre des Origines 
Français). 


wWwvw.verata.shop 


